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भारत निर्वाचन आयोग 


be the Returning Oficer for the riesidential 
Election. 

[ No. 4791987I] 


नई दिल्ली, 5 जून , 1987 

अधिसूचनाएं 
प्रा . अ . 34 ( अ ) : - - राष्ट्रपतीय और उप - राष्ट्रपतीय 
निर्वाचन अधिनियम , 19522 ( 1952 का 31 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग , राष्ट्र 
पतीय निर्वाचन के लिए महासचिव , लोक सभा , संसद भवन , 
नई दिल्ली को केन्द्रीय सरकार के परामर्श से रिटनिंग आफिसर 
के रूप में नियुक्त करता है । 

[मं . 479/3/87/ 1] 


प्रा . अ . 35 ( अ ) :-- - राष्ट्रपतीय और उप - राष्ट्रपतीय 
निर्वाचन अधिनियम , 1952 ( 1952 का 31 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग , 
राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए श्री एन . एन . मेहरा, संयुक्त 
सचिव , लोक सभा सचिवालय , संसद भवन , नई दिल्ली को 
राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए सहायक रिटनिंग आफिसर के 
रूप में नियुक्त करता है । 

[ सं . 479/ 3/ 87/II] 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
New Delhi, the 5th June, 1987 

NOTIFICATIONS 
O . N . 84 . --In pursuance of sub-section ( 1) of 
section 3 of the Presidential and Vice-Presidential 
Elections Act , 1932 (31 of 1952 ), tlie Ficction Cou 
mission , in consultation with the Central GOI CIUI 
ment, hereby appoints the Secretary -General to 
the Lok Sabha , Parliament House , New Delhi, to 
389 GI/ 87 


O . N . 85 ( E ). - In pursuance of sub - section ( 1) ol 
section 3 of the Presiilential and Vice- Presidential 
Elections Act, 1952 ( 31 of 1952) , tlıc Election Com . 
mmission hereby appoitats Shri N , N. Nichr. Joint 
Secretary, Lok Sabha Secretariat, Parliament House , 
New Delhi, to be an Assistant Returning Olicer for 
the Presidential Eiccriou . 
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आ . अ . 36 ( अ ) : - राष्ट्रपतीय और उप- राष्ट्रपतीय 
निर्वाचन अधिनियम , 1952 ( 1952 का 31 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग : --- 
( 1 ) केरल राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की 

विधानसभाओं के सचिवों को और 


O . N. 36 ( E ) .....In pursuamre of sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Presiilonitial and Vice - Presidential 
Elections Act, 1952 (31 of 1952 ), tlie Elecrion Com 
mission hereby appoints income 

(i) the Secretaries to the Legislative Assemblies 

of all Stales excepting Kerala ; and 
(ii) the Auditional Secretary to the legislative 

Assembly of Kerala : 
to be the Assistant Returning Officers for the Presi 
dent l Election . 

INo . 4701318711 ] 

By order, 
R . P . BHALLA, Secy. 


( 2 ) केरल की विधान सभा के अपर सचिव को राष्ट्रपतीय 

निर्वाचन के लिए सहायक रिटर्निग ग्राफिमर के 
मप में नियुक्त करता है । 


[ सं . 479/ 3/ 87/III ] 
आर . पी , भल्ला , सचिव , 
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